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Geaccepteerde melding voor het verwijderen van de kap en de 
verdiepingsvloer: Beekstraat 74 in Gaanderen 

De volgende melding is door de gemeente geaccepteerd 
Locatie: Beekstraat 74, 7011 EL 

Omschrijving: verwijderen van de kap en de verdiepingsvloer 
Dossiernummer: 20150064 
Datum verzending: 9 februari 2015 


Inzien 

Op de geaccepteerde melding kunt u geen reactie indienen (zienswijze of bezwaar). Om een melding 
in te zien kunt u een afspraak maken met de gemeentewinkel, loket Bouwen en wonen, telefoonnummer 
(0314)377377. 
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